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Kleine Anfrage 283 

der Abgeordneten Josten, Dr. Storni, 
Maier (Mannheim) und Genossen 


betr. Elektrifizierung der Bahnstrecken im Rhein-Ruhr- 
gebiet 


Bei der feierlichen Mast Setzung für die Elektrifizierung der Rhein- 
strecke an der Rheinbrücke Ludwigshafen-Mannheim am 26. September 
d. J. wurde darauf hingewiesen, daß von Seiten der Bundesbahn 
die Anwendung des 16 2/3 -Hz -Systems erfolgen würde. 

Wir fragen die Bundesregierung; 

1. Warum hat man sich nidit für das 50 -Hz -System entschieden, 
wie es in verschiedenen Ländern schon vorhanden ist? 

2. Wie hoch ist der Kostenaufwand veranschlagt bei der geplanten 
16 2/3 -Hz -Elektrifizierung, und wie hoch schätzt man den 
Kapitalaufwand bei Anwendung des 50 -Hz -Systems? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, den technisdien Fortschritt bei 
der Elektrifizierung der Bahnstrecken im Rhein-Ruhrgebiet zu 
berücksichtigen ? 
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